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RESUMO 


' Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, (O) câncer de mama é o tipo de neoplasia que possui a maior incidência e a maior 
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ção em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência. mortalidade na população feminina em todo o mundo. No Brasil são esperados 57.960 
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Belo Horizonte, MG - Brasil. à um retardamento no diagnóstico e na instituição de terapêutica adequada. O câncer 
de mama, quando detectado precocemente, tem prognóstico amplamente favorável. 
O Documento de Consenso, Controle do Câncer de Mama 2004!, recomenda o exame 
clínico anual das mamas para mulheres a partir dos 40 anos e rastreio mamográfico 
bienal entre 50 e 69 anos. Este trabalho avalia o acesso à mamografia de rastreamento 
nas mulheres de 50 a 69 anos pela Atenção Primária à Saúde (APS) do SUS, do Distrito 
Sanitário Leste (DSL) de Belo Horizonte, sendo observada baixa cobertura dos exames 


de mamografia para rastreamento para a população-alvo. 
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ABSTRACT 


The breast cancer is the Rind of neoplasia that has the highest incidence and mortality 
in the female population worldwide. In Brazil, 57,960 new cases of breast cancer are 
expected, with an estimated risk of 56.20 cases per 100,000 women in 2016. In Brazil, 
the increase in incidence has been accompanied by an increase in mortality, which can 
mainly be attributed to a delay in diagnosis and in the institution ofappropriate therapy. 
Breast cancer, when detected early, has a favorable prognosis. In the Consensus Docu- 
ment, Breast Cancer Control 2004, the government recommends annual clinical exami- 
nation of breasts for women aged 40 and older and biennial mammography screening 
between 50 and 69 years. This study evaluates the access to screening mammography 
among women aged 50 to 69 years old by the Health Services of Primary Health Care 
(SUS), of the Eastern Sanitary District (DSL) of the Municipality of Belo Horizonte, with 
low coverage of mammography screening for the target population. 
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genéticas e consequentes diferenças nas respostas 
terapêuticas.! É o mais incidente em mulheres, exce- 
tuando-se os casos de pele não melanoma, represen- 
tando 25% do total de casos de câncer no mundo em 
2012, com aproximadamente 1,7 milhão de casos no- 
vos naquele ano. É a quinta causa de morte por câncer 
em geral (522.000 óbitos) e a causa mais frequente de 
morte por câncer em mulheres.” No Brasil são espera- 
dos 57.960 casos novos de câncer de mama, com risco 
estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres em 
2016, de acordo com a Estimativa 2016 de Incidência 
de Câncer no Brasil? 

À taxa de mortalidade por câncer de mama ajus- 
tada pela população mundial apresenta curva ascen- 
dente e representa a primeira causa de morte por 
câncer na população feminina brasileira, com 12,66 
óbitos/100.000 mulheres em 2013. 

À incidência do câncer de mama tende a crescer 
progressivamente a partir dos 40 anos.” A mortalida- 
de também aumenta progressivamente com a idade, 
conforme dados para o Brasil.º Na população femini- 
na abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos 
a cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a 
partir de 60 anos o risco é 20 vezes maior. 

O rastreamento do câncer de mama é uma es- 
tratégia dirigida às mulheres na faixa etária em que 
o balanço entre benefícios e riscos dessa prática é 
mais favorável, com mais impacto na redução da 
mortalidade. Os benefícios são o melhor prognósti- 
co da doença, com tratamento mais efetivo e menos 
morbidade associada. 

O rastreamento pode ser oportunístico ou orga- 
nizado. No primeiro, o exame de rastreio é ofertado 
às mulheres que oportunamente chegam às unidades 
de saúde, enquanto no modelo organizado é dirigido 
às mulheres na faixa etária alvo, que são formalmen- 
te convidadas para os exames periódicos. A experi- 
ência internacional tem demonstrado que o segundo 
modelo apresenta melhores resultados e baixos cus- 
tos. Em países que implantaram programas efetivos 
de rastreamento, com cobertura da população-alvo, 
qualidade dos exames e tratamento adequado, a 
mortalidade por câncer de mama vem diminuindo. 
As evidências do impacto do rastreamento na mor- 
talidade por essa neoplasia justificam sua adoção 
como política de saúde pública, tal como recomen- 
dado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

No Brasil, conforme revisão das Diretrizes para 
a Detecção Precoce do Câncer de Mama, publicada 
em 2015, a mamografia é o método preconizado para 


rastreamento na rotina da atenção integral à saúde da 
mulher. É o único exame cuja aplicação em progra- 
mas de rastreamento apresenta eficácia comprovada 
na redução da mortalidade do câncer de mama. A 
mamografia de rotina é recomendada para as mulhe- 
res de 50 a 69 anos a cada dois anos. Essa faixa etária 
e a periodicidade bienal são adotadas na maioria dos 
países que implantaram o rastreamento organizado 
do câncer de mama e baseiam-se na evidência cien- 
tífica do benefício dessa estratégia na redução da 
mortalidade nesse grupo e no balanço favorável entre 
riscos e benefícios.º Em outras faixas etárias e periodi- 
cidades, o balanço entre riscos e benefícios do rastre- 
amento com mamografia é desfavorável.º O êxito das 
ações de rastreamento depende dos seguintes pilares: 
informar e mobilizar a população e a sociedade civil 
organizada; alcançar a meta de cobertura da popula- 
ção-alvo; garantir acesso a diagnóstico e tratamento 
oportunos; garantir a qualidade das ações; e monito- 
rar e gerenciar continuamente as ações. 

Um teste eficaz tem de ser aplicado a mais de 70% 
da população em risco.!º Importante ressaltar que o 
rastreamento depende do atendimento na APS, onde 
devem ser feitos o exame clínico das mamas, a so- 
licitação da mamografia para a população-alvo ou, 
quando necessário, retorno da paciente com resulta- 
do do exame para avaliação do médico que fizera 
o encaminhamento. O acesso e a avaliação nas uni- 
dades de nível de complexidade secundária, como 
as que realizam exame de mamografia e demais exa- 
mes complementares e, ainda, na alta complexidade, 
que efetuam o tratamento cirúrgico, quimioterápico, 
radioterápico, acompanhamento clínico e os cuida- 
dos paliativos têm como foco a detecção e a confir- 
mação diagnóstica das lesões em fases iniciais, para 
encaminhamento oportuno ao tratamento. 

Em 2009, foi criado o Sistema de Informação do 
Controle do Câncer de Mama (SISMAMA) desenvol- 
vido pelo INCA, em parceria com o Departamento 
de Informática do SUS (DATASUS), como ferramen- 
ta para gerenciar as ações de detecção precoce do 
câncer de mama. Os dados gerados pelo sistema per- 
mitem avaliar a oferta de mamografias à população- 
-alvo e estimar sua cobertura, avaliar a qualidade dos 
exames, a distribuição dos diagnósticos, a situação 
do seguimento das mulheres com exames alterados, 
entre outras informações relevantes ao acompanha- 
mento e melhoria das ações de controle da doença. 
Atualmente, o sistema está sendo substituído pelo 
Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), versão 


Rev Med Minas Gerais 2016; 26 (Supl 8):530-S35 


31 


Acesso à mamografia de rastreamento nas unidades básicas de saúde do distrito sanitário leste do município de Belo Horizonte 


32 


online que integra o SISCOLO e o SISMAMA, que está 
em fase de implantação desde 2013.” 

Pretende-se, neste artigo, avaliar o acesso à detec- 
ção precoce do câncer de mama, por meio de pro- 
grama de rastreamento com exames de mamografia, 
na população-alvo, faixa etária de 50 a 69 anos, solici- 
tados na APS pelas unidades básicas de saúde (UBS) 
do DSL do município de Belo Horizonte. 


MÉTODO 


Trata-se de estudo descritivo do tipo ecológico, 
retrospectivo e de abordagem quantitativa. As fases 
da pesquisa foram: levantamento bibliográfico, co- 
leta de dados, análise e discussão dos resultados. 
A pesquisa foi realizada na população feminina do 
DSL do município de Belo Horizonte, na faixa etária 
de 50 a 69 anos, que utilizou as UBS para realização 
de mamografia de rastreamento. A população desse 
distrito é de 239.997 pessoas.* E de acordo com o Ín- 
dice de Vulnerabilidade da Saúde!º, 9,5% pertencem 
à área de muito elevado risco, 15,4% risco elevado, 
40,4% às áreas de baixo risco e 35% representam as 
áreas de risco médio. 

Para a melhor organização administrativa e as- 
sistencial do DSL, as UBS foram organizadas em três 
grandes microáreas, que se assemelham segundo 
suas características, risco e proximidade de territó- 
rio. São elas: micro 1 — AVC, GF, NH, TA, MA e VC (alto 
risco); micro 2 — HO, MAM, PA e PO (baixo risco) e 
micro 3 — BV, SI, SG e SJO (médio risco). 

Os dados populacionais utilizados, relacionados à 
população feminina, foram obtidos do banco de dados 
do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Para o cálculo da população femini- 
na usuária do SUS, usaram-se os dados da Pesquisa por 
Amostra de Domicílio-MG (PAD-MG) 2013!2 realizada 
pela Fundação João Pinheiro, referente ao percentual 
de pessoas da região metropolitana de Belo Horizonte 
que informaram não possuir plano privado de saúde, 
cujo percentual foi de 70% da população total. 

Considerou-se para levantamento o número de 
exames de mamografia de rastreamento realizados 
pelo SUS com a população feminina na faixa etária 
de 50 a 69 anos, solicitados por 13 UBS do DSL do mu- 
nicípio de Belo Horizonte, no período de agosto de 
2012 a julho de 2013, com base em dados secundários 
coletados no Sistema de Informações Ambulatoriais 
do SUS (SIA/SUS) e no SISMAMA. 
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No SISMAMA são registrados os dados de solici- 
tação e resultados de mamografia, citopatológicos e 
anatomopatológicos de mama. Foram usados dados 
do número de exames de mamografia de rastreamen- 
to por unidade solicitante, na população feminina de 
50 a 69 anos. No SIA são registrados os procedimen- 
tos realizados em âmbito ambulatorial. Em estudos 
recentes, Azevedo e Silva et al.º e Souza!” verificaram 
diferença entre os registros encontrados no SISMA- 
MA e SIA/SUS, o que se observou também no nosso 
levantamento, com percentual de 45% de registros 
a menos no SISMAMA em relação ao SIA/SUS no 
mesmo período. Diferentemente dos dois autores, 
que usaram dados do SIA/SUS, optou-se por usar os 
dados do SISMAMA adicionado de 45% referente às 
diferenças entre os sistemas, por ele dispor de infor- 
mações por unidades de saúde. 

Foi utilizado o indicador de processo definido pela 
Ficha Técnica de Indicadores Relativos às Ações de 
Controle do Câncer de Mama? calculado pela razão 
do número de exames de mamografia de rastreamen- 
to realizados em mulheres de 50 a 69 anos pela popu- 
lação da mesma faixa etária, com parâmetro igual a 
1, que indica que a oferta de exames é suficiente para 
atender a população-alvo. A relevância desse indica- 
dor é possibilitar a avaliação do acesso à mamografia 
de rastreamento entre as mulheres de 50 a 69 anos. O 
cálculo do indicador ficou assim definido: 


Nº de mamografias na faixa etária de 50 a 69 anos, 
residentes no local e período (A) 

Metade da população feminina nessa faixa etária 
no respectivo local e período (B) 

Sendo: 

| = Indicador de processo para avaliar o acesso à 
mamografia de rastreamento; 

A=Nº de mamografias de rastreamento em mulhe- 
res de 50 a 69 anos, residentes no local e período 
estudado, acrescido de 45% referente à diferença 
entre os dois sistemas; 

B = metade da população feminina nessa faixa etá- 
ria que utiliza o SUS (70% que não têm plano de 
saúde) no local e período estudados. 


RESULTADOS 


Calculou-se para efeito comparativo a população 
SUS dependente de Minas Gerais, de Belo Horizonte, 
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e de cada uma das áreas de abrangências das UBS 
estudadas, na população feminina de 50 a 69 anos, 
representado pela Tabela 1, com o resultado sendo 
usado na construção do denominador da fórmula do 
indicador adotado. Todas as áreas estudadas seguem 
o mesmo padrão populacional, com a população fe- 
minina decrescendo com o aumento da faixa etária. 

A Tabela 2 representa o número de mamografias 
para rastreamento na faixa etária de 50 a 69 anos, 
realizadas em Minas Gerais, Belo Horizonte, e nas 
UBS com dados do SISMAMA acrescido pela corre- 
ção utilizada (45%) para compensar a diferença de 
informação encontrada no SIA/SUS. Utilizaram-se 
para se chegar a esse fator como referência os dados 
de todas as mamografias realizadas no município de 
Belo Horizonte encontrados no SISMAMA e no SIA/ 
SUS no mesmo período. 

O cálculo do indicador de acesso à mamografia de 
rastreamento adotado neste estudo, para cada cada 
unidade da regional leste, é mostrado na Tabela 3. 


Como se pode observar na Figura 1, o percentual 
de cobertura de mamografias de rastreamento nas 
regiões estudadas mostrou-se baixo, em alguns casos 
bem abaixo do percentual recomendado, que é de 70% 
de cobertura da população-alvo. Os resultados obtidos 
mostram que os centros de saúde com o maior percen- 
tual de cobertura são o Centro de Saúde Granja de Frei- 
tas (53,79%) e o Centro de Saúde Boa Vista (51,83), com 
resultados bem próximos um do outro. Abaixo desses 
valores encontra-se a maioria das unidades estudadas, 
em uma faixa de cobertura entre 20 e 40%, como o 
C.S. Novo Horizonte (40,04%), C.S. Taquaril (33,34%), 
C.S. Alto Vera Cruz (30,21%), C.S. Mariano de Abreu 
(29,86%), €.S. Vera Cruz (26,25%), C.S. São José Operá- 
rio (25,24%), C.S. São Geraldo (21,44%), C.S. Pompeia 
(20,12%) e a cidade de Belo Horizonte (35,26%). Com 
valores entre 10 e 20% estão o €.S. Paraíso (16,82%) e o 
C. S. Marco Antônio de Menezes (10,70%). E, finalmen- 
te, o Centro de Saúde Horto (7,82%), que apresentou o 
menor percentual de cobertura. 


Tabch | 
Distribuição da população feminina de SO a 69 anos usuária do SUS, estimada para o Distrito Sanitário Leste - BH 

lação População usuária do SUS 
PRE S0aS4  SSaS9 60a64 65269 qu S0aS4 casos abs 65269 as 
Minas Gerais SAIO 4713 S6DI  MOIM 17097 S09 350 338799 263349  DOLIDO LM 
Belo Horimate s1Ass 66.798 3185 39961 2419 sz0m 46.187 37.209 2190 168988 
€S. Ako Vera Cruz st4 as 368 268 1673 as 298 2%6 tss 117 
CS.Boa Vista sm as ns 304 1638 so! 303 no 2 1.147 
CS. Granja de Frogas 200 us 103 ” sm 140 97 n 63 Eb 
CSHoro 3164 2607 2183 1.613 983 2258 1828 1.507 1129 6676 
CS Marco Antônio de Menezes 2629 2162 1.683 LISO 76 L$o 1.813 LIS sos 837 
CS.Mariano de Abreu s8s mn ssa 384 2.594 +90 am ses 269 1816 
CS. Novo Horvonte as Ns 194 148 1149 EE) »s 14 tos 04 
CS Paraiso 1.923 1.584 1263 sm 5.642 LH6 1.109 ss4 sto 1949 
CS Pompéia 1.6 1060 so 6s7 3872 sm 12 66 aco 2n0 
CS São Geraldo E “o es ast 2.898 686 s8o “7 6 2029 
CS São José Operário sso sos ué m 17m am 154 256 218 131 
CS Taquant “39 4 E) ns 1.640 447 306 2 tós 1.148 
CS. Vera Cruz 980 27 s6t as 2.69% 686 so9 193 30! 1.889 
Fontes: IBGEPAD FJP 
Pó À 
Nº de Mamografias de Rastreamento SISMAMASUS Nºde Mamegrafias de Rastreamento mm Fatorde Correção SINSUS 
Agosto 2012 - Julho 2013 Agosto 2012-Julho 2013 
sda . S0ass 5525) 6Da64 65269 Toul dora a Das 55259 Ga64 €Ca6 Toni 
Belo Hosimeato Tas +99 “4a 282 20545 Bob Hrsoto ns se asas 4106 19%0 
ES Alo Vera Car 4 % 2 u m ES Ato Vaz Com G sa e H% m 
CSBos Vita B s “0 3 »s CSBonVata »s 56 s ss Mm 
TS Grp de Fontim ba B 14 u s CS Gen ja de Fonitms » 19 » bo) xo 
CSHoso s s 33 % 10 CSHoso Ed Tm 4 2 po 
ESM=o Ao SMna PD a so % p CSMaco Artónão de Menszs 5 so B ES 51 
TEMzimo de Abemo q 4 4 p 187 CSMzimo de Atres nm 6 s sz m 
ESNovo Hostonto a » 2 » ma CS Novo Hoeizanto * 42 Es bz wa 
CSPaso s & 49 E ns CSPastho mo 93 E a m 
CSPorpsa É) E 33 a = CSPompás s 9 “a 4 bas] 
ES Setakãs y% n u $ o) CS Sms s NM E) kd ss 
TESão Genido S E] 26 u o CSSão Gooido ga EE) E y% ns 
TS São Joss Opertro Ez) E E ba u xs CSSão as Qro 4 s pr É+4 15 
CSTaqomd s E a 5 a CSTazamil EM ss E] Bs E] 
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Rev Med Minas Gerais 2016; 26 (Supl 8):S30-S35 


33 


Acesso à mamografia de rastreamento nas unidades básicas de saúde do distrito sanitário leste do município de Belo Horizonte 


34 


Tabela 3 

Índice de cobertura mamografica da população-alvo das UBS do Distrito Sanitário Leste -BH 

Área de abrangência S0a54anos 5S5a5S9anos 60a64anos 65a69anos Total 
Belo Horizonte 37,12 37,16 34,48 2936 35,26 
CS.Alto Vera Cruz 31,02 35,03 32,85 16,97 30,21 
C.S.Boa Vista 52,79 56,47 50,43 44,93 51,83 
€.S Granja de Freitas 55,93 38,87 56,39 69,05 53,79 
€.S Horto 7,59 8,42 6,35 9,25 7,82 

€.S Marco Antônio de Menezes 930 11,88 12,331 9,37 10,70 
€.S. Mariano de Abreu 34,04 29,00 29,90 20,48 29,86 
€.S. Novo Horizonte 43,89 36,89 44,78 27,88 40,04 
€.S. Paraiso 17,88 16,74 15,42 16,64 16,82 
€.S. Pompéia 19,62 2540 15,05 19,54 20,12 
€.S. São Geraldo 26,63 25,00 16,87 10,09 21,44 
€.S. São José Operário 26,04 30,31 13,59 29,27 25,24 
€.S. Taquanil 35,68 37,91 26,48 28,12 33,34 
€.S. Vera Cruz 29,17 23,93 24,35 26,01 26,25 


Fontes: SISMAMA;SIA/SUS;IBGE;PAD FJP 
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Figura 1 - % de Mamografia de Rastreamento das UBS do DISAL de Belo Horizonte Agosto 2012 - Julho 2013. 


DISCUSSÃO 


Observou-se que a cobertura tem distribuição he- 
terogênea em relação às faixas etárias, não seguindo 
o padrão populacional, que se apresentou em declí- 
nio com o aumento da faixa etária. Os dados nem 
sempre apresentaram maior cobertura na faixa etária 
de maior população, como é o caso do €.S. Granja de 
Freitas, que na faixa etária de 65 a 69 anos obtiveram 
a mais alta cobertura (69,05%). Em contrapartida, a 
unidade obteve nesse grupo o menor número de mu- 
lheres, deixando numericamente mais mulheres sem 
o benefício da mamografia de rastreamento, referen- 
tes às outras faixas etárias. 
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À razão entre mamografias e população-alvo 
do rastreamento mostrou-se baixa em todas as fai- 
xas etárias das regiões analisadas, com o resultado 
abaixo do esperado, 70% de cobertura, sendo pos- 
sível ainda que este resultado esteja superestimado, 
uma vez que não foram consideradas as possíveis 
repetições realizadas. Pode-se, ainda, pensar que a 
cobertura da mamografia foi avaliada apenas com 
exames gerados na rede de serviço do SUS e que a 
mesma esteja subestimada, caso algumas mulheres 
tenham realizado o exame em serviços privados. Ou- 
tra possibilidade é relacionar a baixa cobertura das 
unidades da microárea 2, classificada como baixo 
risco, com o baixo índice de vulnerabilidade. Esses 
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valores, como observado por Azevedo e Silva et al, 
foram inferiores aos verificados em países de alta ren- 
da onde foram organizados programas de rastreio de 
base populacional, como, por exemplo, na Inglaterra. 
Naquele país a cobertura foi de 73% em 2010/2011 e 
se aproxima daquela relatada em cidades latino-ame- 
ricanas, incluindo São Paulo. Uma das hipóteses para 
essa baixa cobertura pode ser a não utilização de um 
programa de rastreamento organizado, com a convo- 
cação de mulheres na faixa etária da população-alvo 
e sim a utilização do modelo oportunístico, menos 
efetivo e mais oneroso. 

Outro fator que se pode sugerir quanto à baixa 
cobertura é a deficiência de capacitação das equipes 
de profissionais envolvidos no processo e, até mes- 
mo, resistência em se seguir o protocolo da maneira 
preconizada, resultando em erros de encaminhamen- 
tos, tanto relacionados à indicação clínica incorreta, 
quanto à realização de mamografias de rastreamento 
fora da faixa etária da população-alvo. 

Uma proposta de trabalho a partir dos resultados 
obtidos seria a realização de inquéritos com as usuárias 
do SUS, das regiões estudadas, atingindo-se mais con- 
fiabilidade na cobertura do rastreio mamográfico da po- 
pulação, acompanhado de um estudo com a equipe de 
profissionais responsáveis pelo processo, avaliando a 
qualidade do encaminhamento e o correto seguimento 
das recomendações para o programa de rastreamento. 
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